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tête, s’engageant dans un vagin rudimentaire, a produit 
l’éclatement de la cloison pour pouvoir se dégager; mais 
assez souvent, la cloison cède et se déchire sous les seuls 
efforts d’expulsion, comme dans le cas de Von Ditter, par 
exemple. 

Pendant le travail l’utérus vide subit également, à son 
tour, des modincations uiverses. Nous avons déjà Vu l’aug¬ 
mentation de volume pendant la grossesse, augmentation 
qui porte sur toutes ses couches, c’est-à-dire aussi bien sur 
la couche muqueuse que sur la couche musculaire. En outre, 
le col de l’utérus vide se ramollit et s’efface en partie, et se 
dilate même à un tel point que, pendant le toucher, il est 
facile d’entrer dans la cavité utérine. 




les cas dans lesquels les vagins restent bien développés et 
ne sont pas, l’un ou l’autre, le siège d’un rétrécissement 
congénital, de ceux dans lesquels un des vagins est fermé à 














tacle musculaire. Il ne 
métallique qui serait 
si peu extensible, 
reste pas réussi, dans le 
















